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1 OLYMPUS Studio を使用するには 

本書に記載の手順により、 CD-ROM より次のものをパソコンにインストールします。 

- OLYMPUS Studio 

• E-1 用カメラコント□-ルドライバ ： OLYMPUS S 山 dio のカメラコントロール機能やファームウエアのアップデート槪能を使巧するためじ 

必要です。 

• Windows 98SE 用 USB ドライバ ： Windows 98SE のバソコンにカメラを USB 接続する場合に必要です。 

• Acrobat Reader™ :取 t 及説明書 （PDF ファイル）を表示するのに必要です。 


このたびは、弊社製品をお買上げいただき誠にあ 
りがとうございます。 

OLYMPUS Studio は、デジタルカメラで撮影した 
画像の管理-閲覧-高速な RAW 現像-画像編集- 
カメラコントロールを行うための統合ソフト 
ウェアです。 

OLYMPUS Studio をお使いいただくための準備 
については、この「インストールガイド」をご覧 
ください。 

OLYMPUS Studio のさまざまな機能の使いかた 
については、オンラインヘルプまたは同栖の取扱 
説明書をご覧ください。また、取扱説明書 (PDF 
ファイル）が OLYMPUS Studio と同時にバソコン 
にインストールされます。 

なお、新たにリリースされる OS への対応や細部 
の機能向上を目自勺としたな良や修正を行う場合 
があります。オリンパスホームぺージ （http:// 
www.olympus.co.jp) で、最新プログラ厶（また 
は差分プログラム）の有無をご確認ください。 


つ 動作環境を確認しましょう 

OLYMPUS Studio は次の動作環境でご使用ください。 

• ソフトウェアのインス！ J レには CD-ROM ドライブが化要です。 

• 新しい 0S への巧応についてはオリンパスホームぺージ （http://www.olympus.co.jp) でご確認ください。 

•バソコンとカメラを接続する場合は、カメラに付属の IEEE1394 (FireWire) / USB ケーブルをご使用ください。 
• Macintosh の場合、オンラインヘルプのま示にはウェブブラウザが化要です。 




OS 

Mac OS 9.1 〜9.2.2、 Mac OS X 10.1 .3 〜10.3 
(IEEE1394 (FireWire) /USB1.1/USB2.0 接続） 

Windows Me/ 2000 /XP (IEEE1394 接続） 

Windows 98SE/Me/ 2000 /XP (USB1.1 接続） 

Windows 2000 /XP (USB2.0 接続） 

ブラウザ： Internet Explorer 6 Service Pack lJU 降 

CPU 

PowerPCGSU 降に 4U 降を推巽） 

Pentium IlIU 上 （Pentium IlliU 上を推巽） 

RAM 

アプリケーシヨン用に 128MBU 上 （MacOSX : 256MB1U 上を推奨） 

128M 巨な上 （256MB1U 上を推奨） 

ハードディスク 容量 

lOOMBiU 上（インス!-―ル時） 

100 M 目 IU 上（インス!ル時） 

コネクタ 

IEEE1394 (FireWire) ポート （IEEE1394 (FireWire) 接続） 

USB ポート （USB 接続）標準装備のポートのみ対応 

IEEE1394 ポート （IEEE1394 接続） 

USB ポート （USB 接続） 

モニタ 

800 X 600ドット U 上、32,000色 la 上 （1 ,677万色を推奨)、 

マルチモニタ環境に対応 

800X600 ドット iU 上、65,536色 JU 上 （1 ,677万色を推撰)、 

マルチモニタ環境に対応 


• USB ポート /IEEE1394 (FireWire) ポートを標準装備した . 0S がプレインストールされているパソコンのみ、動作が象となり 

Macintosh iU 外では、バソコンとカメラを USB/IEEE1394 ます。 

(FireWire) 接続した場合の動作を保証いたしません。 • Windows XP は Windows XP Professional/Home Edition に対応して 

います。 

• Windows 2000は、 Windows 2000 Professional じのみ対応してい 


尸! OLYMPUS studio をインストールしましょう 

♦ OLYMPUS Studio、E-1 用カメラコントロールドライバ、 Windows 98SE 用 USB ドライバ、 Acrobat Reader などをインス! -- ルします。なお、画面の表示はご購入のカメラおよびご使用のパソコン (OS) 
によつて若干異なる場合があります。 



1. バソコンを起動して CD-ROM ドライブじ CD-ROM (OLYMPUS Studio D に K) を入れると、デスク 
トップに CD-ROM のウィンドウが表示されます。 

♦ 表示されない場合はデスクトップの CD-ROM アイコンをダブルクリック（素早く 2回続けてクリック） 
します。 

2. ご使巧の OS [こ合ったフォルダをダブルクリックします。インストーラの選択ウィンドウが表示さ 
れます。 

3. 「OLYMPUS S 山 dio」 フォルダをダブルクリックします。 

(1) OLYMPUS Studio と E -1 用カメラコントロールドライバのインストール 

1.「OLYMPUS S 山 dio インストーラ J アイコンをダブルクリックします。 



Mac OS Xの場合 
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Mac OS 9の場合 


パソコンが再起動し、インス!^ ー ルが完了します。 

♦ E-1 用カメラコントロールドライパは、 OLYM 戶 USStudio と同時にインス!-―ルされます。 

♦ OLYMPUS S 山 dio を初めて起動するとき、ューザ情報の画面が表示されます。「名前」 「OLYMPUS Studio 
シリアル番号」を入力してから、 「OK」 ボタンをクリックします。 


ユーヴ情巧 

TE にる前とシリアル香ちを入力して<ださい， 
をの. 


OLYMPUS Stud めシリ7化#亏； 
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Mac OS Xの場合 



Mac OS 9の場合 


♦ Mac OS Xの環境では認証画面が表示されますので、名前とバスワードを入力してください。 

2. OLYMPUS Studio インスIル巧の初期画面が表示されます。 

-途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「同意します」ボタンを 
クリックします。 

3. インストール完了画面で「再起動」ボタンをクリックしてください。 



ソフトウ王アモインストー化 




インストールは巧巧しました, r が了 J または（巧 
超 iij モ涅巧しでください。さをにインストールを 
病けるには f 椅ける J を遇巧しで下さい。 


[S 々了) I 続け古 ] で再担化 I 


Mac OS 9の場合 


♦ OLYMPUS Studio シリアル番号は、 CD ジャケットに目占ってあるシールをご覧ください。シリアル番号 
はなくさないよう大切に保管してください。 

(2) Acrobat Reader のインストール 

♦ Acrobat Reader は OLYMPUS Studio の取扱説明書 （PDF ファイル）を見るのじ必要です。インス!-―ルさ 
れていない場合はインストールしてください。 

♦ Mac 0SX の環境では CD-ROM からはインスIルできません。 Mac 0SX じ初期インスIルされている 
Acrobat Reader をご使用くださし、。 

1. 「OLYMPUS S 山 dio」 フオルダの 「Acrobat Reader インストーラ」アイコンをダブルクリックします。 

2. Acrobat Reader のネ刀期画面が表示されます。 

-「続ける」ボタンをクリックし、画面のメッセージにおって操作を巧ってください。 

3. インストール完了のメッセージが表示されたら「終了」ボタンをクリックします。 



Mac OS Xの場合 
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パソコンを起動して CD - ROM ドライブに CD-ROM 
COLYMPUSS 山 dioD に K ) を入れると、右のような 
画面が表示されます。 

♦ この画面が自動表示されない場合は次のようじ操 
作してください。 

デスクトップ （Windows XP の場合はタスクバーの 
「スタート」メニュ ー) の「マイコンピュータ」ア 
イコンをダブルクリック（素早く 2回続けてクリッ 
ク）一 CD - ROM アイコンを右クリックーを示される 
メニューから「開く」を遷択一 「 Se 山 p . exe 」 アイ 
コンをダブルクリックします。 


OLYMPUS Studio CD-ROM 


この度口.于ス曲品ち!）5い止けい C 
た f 扣じちりがとうこでいます。 

この COROM から■面向の首 Ij' 巧臣田 
还 RAW 巧届■面向 a 壬-わ5〕ンけ ）1 
S 行巧めの访 g バトウ ijroLYMPLC 
StudiDj のイノスト ー, レか巧巧です。 


2 .「OLYMPUS Studio 」 ボタンをクリックします。 

(1) OLYMPUS Studio、Acrobat Reader のインス I ル 

1. OLYMPUS Studio ィンス I ル巧の初期画面が表示されます。 

-「次へ」ボタンをクリックし、画面のメッセージにおって操作を行ってください。 

-途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「はい」ボタンをクリッ 
クします。 

. 途中、ューザ情報の画面が表示されたら、「名前 」 「OLYMPUS Studio シリアル蓄号」を入力し 
てから、「次へ」ボタンをクリックします。 

♦ OLYMPUS S 山 dio シリアル番号は、 CD ジャケットに 
貼ってあるシールをご覧ください。シリアル香号は 
なくさないよラ大切に保管してください。 



2. 続いて、 Acrobat Reader のインストールを巧うかどうかの確認画面が表示されます。 

♦ 既に 、 Acrobat Reader がインス!ルされている場合は表示されません。 

Acrobat Reader は OLYMPUS S 山 dio の取巧説明書 （ PDF ファイル）を見るのに化要です。ご使用のパ 
ソコンにインストールされていない場合はインストールしてください。 
rOKJ をクリック ：引き綿き Acrobat Reader のインストールを巧います。 

「キャンセル J をクリック： 3 へ進みます。 

Acrobat Reader インス I — ル巧のネ刀期画面が表示されます。 

-「次へ」ボタンをクリックし、画面のメッセージじ沿って操作を行ってください。 

3. Windows 98 SE / Me / 2000 の場合は、インストール画 

面で「はい、今すぐコンピュータを再起動します 」I 。け瞧加 di 。 抓.,けパ 。* T 

を選巧し、「完了 J ボタンをクリックしてください 。I をげ 7) な.取た- 5 へめ OLYMPUS Stud が如か-ル 5^7 ぶし 

バソコ ンが再起動し、インストールが完了します。 

Windows XP の場合は、インストール完了画面で「完 | ".ぉ夕ぉのだ，:^ mi : す.，） 

了」ボタンを クリック すると、 OLYMPUS Studio I ぐけん 於で]が。-饱 iMn け 

D に K の画面に戻ります。 



鎌，襟。総誠 J , 


化して。 み巧 7 酌 ソ巧わん て， 


(2) E -1 巧カメラコントロールドライバのインストール 
Windows 98 SE / Me / 2000をご使巧の場合 

OLYMPUS S 山 dio と同時にインストールされます。 

Windows XP をご使用の場合 

1. OLYMPUS Studio D に K の画面で 「Windows XP 巧ドライバ」ボタンをクリックします。 

2. 違中、カメラを接統する画面が表示されたら、カメラの電源を ON じし、カメラの PC モードを 
[カメラコントロール]じセットし、カメラをバソコンじ接続し、「次へ」ボタンをクリックします。 

3. インストール画面で「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択し、「完了」ボタンをク 
リックしてください。バソコンが巧起動し、インストールが完了します。 

♦ 切下の場合は、再度 rE -1 用カメラコントロールドライバのインス I ル」の手順を巧ってくださ 
し、。 

-ドライバのインス!ル時とは異なる接続方ま （ USB 接続、 IEEE 1394 接統）でカメラをパソ〕 
ンに接続ずるとき 

-ドライバのインストール時とは異なるカメラをパソコンに接続するとき 

(3) USB ドライバのインストール 

♦ Windows Me / 2000 /XP を ご 使巧の 場合は、カメラとパソコンを接続すると USB ドライバが自動的にイ 
ンス I ^ールされます。インストールの操作は必要ありません。「閉じる」ボタンをクリックして画面を終了 
します。 

♦ Windows 98 SE をご巧巧の場合は、 化ずパソコンとカメラを接続する前に次の手順で USB ドライバをイ 
ンストールしてください。 

1. OLYMPUS Studio D に K の画面で 「Windows 98巧 USB ドライバ」ボタンをクリックします。 

2 . r 綿ける」ボタンをクリックすると、ドライバのインストールが始まります。 

3. インス1^ールが終了すると、パソコンを再起動させる画面が表示されます。 「 OK 」 ボタンをクリッ 
クしてください。パソコンが再起動し、 USB ドライバのインス!ルが完了します。 

♦ パソコンが起動したら CD - ROM をす又り出して保管してください。 


オンラインヘルプ/取扱説明書を見ましよう 


OLYMPUS S 山 dio の詳しい機能や使い方は、オンラインヘルプをご覧ください。オンラインヘルプ 
は、次のいずれかの操作で表示できます。 

-各ウィンドウの「ヘルカメニューから [OLYMPUS Studio ヘルプ]を選がします。 

-各ダイアログでヘルプボタンをクリックします。 

♦取扱説明書 （ PDF ファイル）は次の操作で表示できます。 

Macintosh の場合： インストール時に作成された 「OLYMPUS Studio 」 フォルダ内の 
「OLYMPUS S 山 dio . pdf 」 をダブルクリックします。 

Windows の場合 ：タスクバーの「スタート」メニュ ー- > 「プログラム」一 「OLYMPUS Studio 」 一 
「OLYMPUS S 山 dio 耳又巧説明書」の順に選択します。 


スリソ Y ス株式会社 

干 163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1新宿モノリス 


• ホームぺージによる情報提供について 

製品仕様、パソコンとの接続、 0 S 対応の状況、 Q & A などの各種情報を、当社のホームぺージで提供してお 
ります。 

オリンパスホームぺージ http :// www . olympus . co . jp / 

より「サポート」一「デジタルカメラ/プリンタ関連」へ進み、ご利用ください。 

• 電話等でのご相談窓口 

カスタ マー サポートセンター 


0120 -08421 5 

携帯電話 - PHS からは 0426-42-7499 
FAX 0426-42-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。 

営業時聞平日9:30〜21:00 ±、日、巧日10:00〜18:00 
(年末年始、システムメンテナンス日を除く） 


商標について 

Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 

Macintosh は、ホ国 Apple Computer Inc . の商標です。 

Acrobat Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 
その他記載されているすべてのブランド名、商品名は各社の商標または登録商標です。 





























